Inż. GUSTAW 


EEGIN 


leśnik 
b. wieedyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu 


ur. 10 sierpnia 1888 r. w Limanowej, uległ tragicznemu wypadkowi 
i opatrzony św. Sakramentami, zmarł 8 kwietnia 1958 r. w Śremie. 


Nabożeństwo żałobne 


zostało odprawione przy zwłokach, które zostały złożone na cmen- 
tarzu w Krosinku, pow. Śrem, woj. Poznańskie, o czym zawiadamiają 


pozostałe w głębokim żału: 
żona i siostra. 


